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Societe Anonyine 

Siege social : 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg 
R.C. Luxembourg B76546 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016. 


Acceptation de la demission de Madame Tazia BENAMEUR et des societes S.G.A. 
SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. en tant qu’Administrateurs. 

Acceptation de la nomination coniine nouveaux Administrateurs, a partir de ce jour, 
de : 

Monsieur Paul DIEDERICH, ne le 06/04/1966 a Luxembourg (Luxembourg), 
demeurant au 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg. 

Monsieur Jean-Marie POOS, ne le 16/10/1966 a Uccle (Belgique), demeurant au 16, 
allee Marconi, L-2120 Luxembourg. 

La societe FIDESCO S.A., siege social au 16 allee Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS 
B68578, representant permanent Madame Evelyne GUILLAUME, nee le 07/10/1963 a 
Luxembourg (Luxembourg), demeurant au 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg. 
Leur mandat viendra a echeance lors de Tassemblee generale annuelle de 2018. 

Acceptation de la demission de Monsieur Cedric NIEGO en tant que Commissaire aux 
Comptes. 

Acceptation de la nomination de la societe EURAUDIT S.ar.l. dont le siege social est 
au 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS B42889, coniine nouveau 
Commissaire aux Comptes a partir de ce jour. 

Son mandat viendra a echeance lors de Tassemblee generale annuelle de 2018. 

Le siege social de la societe est transfere au 16, allee Marconi, L-2120 Luxembourg 


Pour la societe 
DUPLEX S.A. 



